2. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 


2.1 ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫМИ СНАРЯДАМИ 
ОФ25, ОФ540 (ОФ-540ж) 


Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Заряды: ПОЛНЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ 


2.1.1. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 


Осколочно-фугасные снаряды ОФ25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) 


Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Заряд: ПОЛНЫЙ 


2.1.1.1 ЗАРЯД ПОЛНЫЙ 


152 мм ГАУБИЦА 2465 


Осколочно-фугасные снаряды ОФ25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) 


Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Дальность прямого выстрела: 
820 м при высоте цели 2м; 
917 м при высоте цели 2.5 м; 
1000 м при высоте цели 3 м.. 


Шкаль прицелов: 


Оптического ОПАМ-97К 


«ОФ45» и «тысячные», 


Дальн.  Механического Д726-45 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 
152-мм ГАУБИЦЫ 2465 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯДЫ 

ОФ25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) 

Взрьватель РГМ-2 (РГМ-2М) 
А ЕР ПР РН к Р Ы РФ о РР РУ ен При 

еы ы с н,с МИН с 
|+ 

1011121011 94 |0|0|01101010|2 | 2 007 003 66 0, 0 0 100 
20 2 |з 0,2 | 93 |0, 0101000441 от | 007 65 0, 010 200 
зо за 0,3 92 0, 0 |02 0 {о [00| 6 |5 1 1 015 |оп | 65 0, 0, | 0, | 300 
40 | 4 | 5 0,5 91 0, о 02 о о |018 |7 |2 019 |015 | 64 0, 0, 0, 400 
50 [5 | 6 06 90 |0, 0 03000109 2 023 019 64 0, 0, 0, 500 
бо | 6 8 0,7 | 89 І, о ооо 0 12 10 2 027 |024 63 0, 0, 0, 600 
701719 0,8 88 й 00,410 [0 | 1|14|12| 3 031 028/63 1, 0, 0, 700 
80 8 10 0,9 | 87 І, 0 0,5110 | 1 | 15 | 14| 3 035 | 032 | 62 1, 0, 0, 800 
919/11 1,1 | 86 2, 0 1051111|1Ц|17|16 | 3 039 037 62 i 0, 0, 900 
011112 1,2 | 85 3, 01061111|1|19|17| 3 043 | 041 | 61 1. 0, 0, 100 
10 [1 13 13 | 84 3, 01061111|2|21|191|4 047 046 61 1, 0, 0, 100 
201 14 1,5 | 83 4, 0 [07111112] 23|21| 4 052 |051 | 60 1, 0, 0, 200 
зо | 1 |16 1,6 | 82 5, РАР АГ с 905 056 | 056 | 60 2, 0, 0, 300 
а 1 17 1,8 | 81 5, 0 1081211|3126|24 | 5 100 |101 59 2, 0, 0, 400 
50 [1 | 18 1,9 | 79 6, 01091211|3 128 |25 | 5 105 106 59 2, 0, 0, 500 
601 19 Рас 7, 0 0,913 2 |з |30 27| 5 109 | 111 | 58 2, 0, 0, 600 
01 |21 025127 у 1 | 101312141 32] 29] 6 114 |116 58 2, 0, 0, 700 
80 | 1 |222,4 | 76 1011132143330 6 | 118 | 122 |57| 2, | 0,| 0, | 800 
оо т [23 226: |. ЛЕТ ЛО о De |S), 35| 39176 123 127 57 3, 0, 0, 900 
20/2 124 27| 75 (13| 1(|121|4 | 3 | 5 | 37 | 33 | 6 127 | 133 | 57 3, 0, 0, 200 
10 | 2 26 2,9 | 74 |14| 1|13 | 5 | 3 | 6 | 39 | 35 | 7 132 | 139 56 3, 0, 0, 100 
20 | 2 27 341 з 116 1.113135 |.3. | 7.1 4036. | 7 137 | 145 | 56 3, 0, 0, 200 
30 2 28132. || VIDA 125 121% 42. 13819 142 151 55 2 0 7 300 


Шкаль прицелов: 

Оптического ОПАМ-97К 

«ОФА5» и «тысячные», 

Дальн.  Механического Д726-45 
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Д п ЛУ AX, У 7 AZ 
ыс | 8 У 

т т | THI 

6 й BI i | Pail БА BI | с 
40 | 2 |30 3,4) 73 |19) 1 | 1,5 
50 2 3113,6 | 72 1211 1 | 1,5 
60 2 33 | 3,8 | 72 |231 1 11,6 
70 2 34 4,0 | 7112511 11,7 
80 2 35 |4,2 | 70 12711 | 1,7 
90 2 37| 4,4 | 69 |291 | 1,8 
30 | 3 13814,6 | 68 32 1 11,9 
10 3 40 | 4,8 | 67 134 1 | 1,9 
20 | 3 |415,0 | 67 |36 1 | 2,0 
30 3 43 | 5,2 66 139 1 | 2,1 
40 3 44 | 5,4 | 65 |4211 | 2,2 
50 3 46 | 5,7 | 64 145 1 | 2,2 
60 3 47 | 5,9 | 64 |48 | 1 | 2,3 
70 3 4916,1| 63 |511 | 2,4 
80 3 50 6,3 | 62 |5411 | 2,5 
90 3 52 6,6 | 61 |5811 | 2,5 
40 4 54| 7,0 | 61 611 | 2,6 
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Шкаль прицелов: 


Оптического ОП4М-97К 
«ОФ45» и «тысячные», 


Дальн. Механического Д726-45 
«ТЫСЯЧЁРЕКИЕ ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
152-мм ГАУБИЦЫ 2465 й 
УСТАНОВКИ ПРИЦЕЛА ДЛЯ ГОРНЫХ УСЛОВИИ 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЕ СНАРЯДЫ ОФ25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) 
Высота ОП, м 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Д | тв=15,9°С | Ть-139С | Тв=10°С Ts=6 °С Ts=3 °C Ts=0 °C T.=-30c | A 
Н=750 мм | H=705 мм | H=665 мм | Н=625 мм | Н=590 мм | H=555 мм | Н=520 мм 
П П П П П П П 
м | дел. | тыс. | дел. | тыс | дел. | тыс. | дел. | тыс | дел. | тыс. | дел. | тыс. | дел. | тыс | м 
10 | 1,0 2 0 | 2 1,0 2 101112 1,0 2 1,0 2 1,0 | 2 | 100 
20 2,0 2 ӘЛІШ Ба (А! Э 2,0 2,0 3 2,0 3 2,0 | 3 |200 
30 3,0 4 30 | 4 | 3,0 4 3,0 3,0 4 3,0 4 3,0 | 4 | 300 
40 | 4,0 3 40 | 5 | 4,0 5 4,0 4,0 З 4,0 Э 40 | 5 | 400 
50 5,0 6 530: 11467 1.2.0 6 5,0 5,0 6 5,0 6 5,0 | 6 |500 
60 6,0 8 60 | 8 | 6,0 8 6,0 6,0 8 6,0 8 6,0 | 8 | 600 
70 7,0 9 КІШ С к! 9 7,0 7,0 9 7,0 9 7,0 | 9 |700 
80 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | 8,0 8,0 10 80 | 10 | 8,0 | 10 | 800 
90 9301 7 1 «920 р ЕЕЕ ЕЛІ! 9,0 11 90 | 11 | 9,0 | 11 | 900 
10 10,0 | 12 |10,0 | 12 |10,0 | 12 |10,0 10,0 | 12 | 10,0; 12 | 10,0; 12 | 100 
10 11,0: | ІЗ | 110 | 13 | 11,0 | 13 | 11,0 115031 3138 | 1140. | 42512130) Ts 100 
20 12,0 | 14 |12,0 | 14 |12,0 | 14 | 12,0 12,0 | 14 | 12,0 | 14 | 12,0 | 14 | 200 
30 13,0 | 16 | 13,0 | 16 | 13,0 | 16 | 13,0 13,0 | 15 | 13,0 | 15 | 13,0 | 15 | 300 
40 14,0 | 17 |14,0 | 17 |140 | 17 |14,0 14,0 | 17 140117 | 13,5 | 17 400 
50 15,0 | 18 | 15,0 | 18 | 15,0 | 18 | 15,0 15,0 | 18 | 14,5 | 18 | 14,5 | 18 | 500 
60 16,0 | 19 | 16,0 | 19 | 160 19 | 16,0 16,0 | 19 | 15,5 | 19 | 15,5 | 19 | 600 
70 17,0 | 21 |17,0 | 21 | 17,0 | 20 | 17,0 16,5 | 20 | 16,5 | 20 | 16,5 | 20 | 700 
80 18,0 | 22 | 18,0 | 22 | 18,0 | 22 | 18,0 Та 21 5 | 221: 800 
90 19:07 2.235 | 190.23 (| 19.0: 0223: || 18.5 18,5 | 23 | 18,5 | 23 | 18,5 | 22 | 900 
20 20,0 | 24 1200 | 24 |200 | 24 | 19,5 19,5 | 24 | 19,5 | 24 | 19,5 | 24 | 200 
10 | 21,0 | 26 1210 | 26 | 21,0 | 26 | 20,5 205 | 25 |205|.25 |203-25 | 200 
20 220.27 19210 | 27 |12201 23 1215-27 1.215127. (2151-26 | 215.26; | 200 
30 2330. ||. 287, |.93:0-11 28-2330" || 28 11.22.55 1228: 223) QR. 22.50) 228 2249-29 300 
40 24:0: | 307 | 240:| 80. |23,5-| 29 | 235 | 29: | 23.5. | 29: (523,3 | 29° | 235 | 29- р400 
50 25.0 | 31 |2507 735, 245-1) 31> |) 245:/ "31 (245. |-30 (245 | 30 | 240: 1-30. |500 
60 260.39” | 26,08 1.32. | 259-11-92 | 255°) 82» (9355. 98 | 29.0) 30-2520) |, 31! 14600 


Шкаль прицелов: 
Оптического ОП4М-97К 
«ОФ45» и «тысячные», 


Дальн. Механического Д726-45 
Высота ОП, м 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
д Тв=15,9°С | Ts=13°C | Тв-109С Ть=6 °С Ть=3 °С Ть=0 °С Ты--39С Д 
Н=750 мм | H=705 мм | Н=665 мм | Н=625 мм | Н=590 мм | Н=555 мм | H=520 мм 
П П П 
70 127,0 | 34 127,0 | 34 | 26,5 33 | 26,5 | 33 | 26,5 | 33 26,0 | 33 | 26,0 | 33 | 700 
80 28,0 | 35 | 28,0 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 34 | 27,0 34 | 27,0 | 34 | 800 
90 29,0 37 | 29,0 | 37 | 28,5 | 36 | 28,5 | 36 | 28,0 36 | 28,0 35 | 28,0 | 35 900 
30 30,0 | 38 | 30,0 | 38 | 29,5 38 | 29,5 | 37 | 29,0 37 | 29,0 | 37 | 29,0 | 37 | 300 
10 31,0 | 40 | 31,0 | 39 | 30,5 39 | 30,5 | 39 | 30,0 | 38 | 30,0 | 38 | 29,5 | 38 100 
20 32,0 | 41 | 31,5 | 41 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | 31,0 | 40 | 31,0 | 40 | 30,5 | 39 | 200 
30 33,0 | 43 |325| 42 |32,5 | 42 | 32,0) 42.) 32,0| 41 | 32,0) 41 |315 | 41 |300 
40 34,0 | 44 | 33,5 | 44 | 33,5 | 43 | 33,0 | 43 | 33,0 | 43 | 32,5 | 42 | 32,5 | 42 | 400 
50 35,0 | 46 | 34,5 | 45 | 34,5 | 45 | 34,0 | 44 | 340 | 44 | 33,5 | 44 | 33,5 | 43 | 500 
60 36,0 | 47 | 35,5 | 47 | 35,5 | 46 | 35,0 | 46 | 35,0 45 | 34,5 | 45 | 34,5 | 45 | 600 
70 37,0 | 49 | 36,5 | 48 | 36,5 | 48 | 36,0 | 47 | 36,0 47 | 35,5 | 47 | 35,0 | 46 | 700 
80 38,0 | 51 | 37,5 | 50 | 37,5 49 | 37,0 | 49 | 36,5 | 48 | 36,5 | 48 | 36,0 | 48 | 800 
90 39,0 | 52 | 38,5 | 52 | 38,5 | 51 | 38,0 | 50 | 37,5 50 | 37,5) 49 | 37,0 | 49 | 900 
40 40,0 54 | 39,5 | 53 | 39,0 | 53 | 39,0 | 52 | 38,5 | 51 | 38,0 | 51 | 38,0 | 50 400 


Шкаль прицелов: 

Оптического ОПАМ-97К 

«ОФ45» и «тысячные», 

Дальн.  Механического Д726-45 


ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЙ ТРАЕКТОРИЙ НАД ГОРИЗОНТОМ 
ОСИ КАНАЛА СТВОЛА 152-мм ГАУБИЦЫ 2465, м 


ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЕ СНАРЯДЫ O®25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) 


Д. 20 40 60 80 10 12 14 16 18 20 2224 26 28 30 32 |34 |36 38140 | Д. 
м оо о 0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 м 
200 | 0 -1, 200 
400 | 0, | 0 | -1, 400 
600 0, 0, 0 -1, 600 
800 І, i; i 0 -2, 800 
100 І, 2, 2, 1, | 0. 143; 100 
200 | 2, |3, |4, 13/2] 0 | з, 200 
400 2, 4, 5, 5, 5, 3, 0 -4, 400 
600 3, о 7, 7, 7, 6, 3, 0 -4, 600 
800 3, 6 , к к 9, 7, 4, 0 -5, 800 
200 4, 8, П 12 | 13 г П 8, 4,10 | -6, 200 
200 5, , 12 | 14| 16 | 16 | 15 1: 9, 5; 0 -6, 200 
400 5, 10 | 14 |17 1 18 | 19 119 | 17 15 п 6, 0 -7, 400 
600 6, 111.16: 1941321. | 23-23 222120. 1.17 ІЗ 6, 0 -8, 600 
800 | 6, | 13 | 17 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 19 14 75 0 -9, 800 
300 7, 14 | 19 | 24 | 27 |30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 21 15 8,10 | -9, 300 
200 8, 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 36 | 37 | 36 35 |32 | 29 | 24 17 9, 0 -1 200 
400 8, 16 | 23 | 29 | 34 | 37 140 | 42 | 42 | 41 | 39 | 36 | 32 | 26 19 10 | 0 | -1 400 
600 9, 18 25 | 31 | 37 | 41 | 45 | 47 | 48 | 48 | 47 | 44 | 40 | 35 | 28 | 20 | 11 0 -1 600 
800 9, 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 49 | 52 | 54 | 54 | 54 | 52 | 49 | 44 | 38 |31 122 | 12 0 -1 | 800 
400 П 20 | 29 | 37 | 43 | 49 54 58 160 | 61 | 61 | 60 | 58 | 54 | 49 | 42 | 34 24 13| 0 400 


2.1.1.2 ЗАРЯД ПОЛНЫЙ 
152 -мм САМОХОДНАЯ ГАУБИЦА 2С19 


Осколочно-фугасные снаряды ОФ25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) 


Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М) 


Дальность прямого выстрела: 
820 м при высоте цели 2м; 
917 м при высоте цели 2.5м; 
1000 м при высоте цели Зм. 


Шкаль прицелов: 
Прямой наводки 1П23 
«ОФ25» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 


закл МЕЕ ios ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 152-мм САМОХОДНОЙ ГАУБИЦЫ 2С19 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЕ СНАРЯДЫ 
ОФ45, ОФ-540 (ОФ-540Ж) 
ЕЕ усаа ааааа, | а утв 
оа РРО ае аа Р ПО АЕ 
еы Ыы с н,с МИН с 
МЕР ма ЕЕЕ 
10|1|11|01|94 |0|0101|0|0|01|2 12 004 003 66 0, 0 0 100 
20 2 2 02| 93 |0, [0 01 {оо о | 4 14 1 008 007 65 0, 010 200 
зо | з |З 0,3 92 0, 01021010|0| 6 | 5 1 1 on [оп | 65 0, 0, | 0, 300 
д0 2 [4 0,5 | 91 0, о [0200087 2 015 |015 | 64 о, 0, 0, 400 
50 [5 | 5 06 90 |0, 0 03000109 2 019 1019 64 0, 0, 0, 500 
бо ө 7 0,7 | 89 І, 00,3 / 0 |0 0 112 {10| 2 023 |024 63 0, 0, 0, 600 
7017/8 0,8 88 , 00,410 0 | 1 | 14 [12| 3 027 028 63 1, 0, 0, 700 
80 8 9 1,0 | 87 І, 0 0,5110 | 1 | 15 | 14| 3 031 |032 | 62 1, 0, 0, 800 
90 9 10 11 | 86 2, о [05111 17116 | 3 035 |037 62 1, 0, 0, 900 
10111 1,2 | 85 3, 010611 1/19/1713 | одо | 041 | 61 Ей 0, 0, 100 
10/11/12 1,3 | 84 3, 0106|1|1121|211|19/4 044 046 61 1, 0, 0, 100 
201113 1,5 | 83 4, о |0,7 [111 [2 [23 |214 048 051 60 1, 0, 0, 200 
30 | 1 15 1,6 82 5. 010812 2 |25 |2215 | 052 | 056 | 60 2, 0, 0, 300 
40 | 1 |16|1,8 | 81 |5, 10 |0,8 17 |1 | 3 | 26 24 5 |0571 |101 | 59] 2, |0, 0, | 400 
50 1 17 1,9 | 79 6, 0 0,912 | 1 |3 128 |25 | 5 101 106 59 2, 0, 0, 500 
вот 18 21198 7, 0 |0,913|1213|30 27| 5 106 [111 58 2, 0, 0, 600 
701119 2221522 9, 1 |1013 12 {4 |32 |296 1101116 58 2, 0, 0, 700 
801 21 24 | 76 1011 11131214133 30| 6 115 [122 |57 2, 0, 0, 800 
901 22 2,6| 75 |11) 1111141215135 | 32 | 6 119 |127|57 3, 0, 0, 900 
20/2 123 27| 75 |13) 1 /1,2] 4] 3 | 5 | 37/33] 6 124 |153 |57 3, 0, 0, 200 
10 | 2 | 25 29| 74 (1411 113| 5 | 3 | 6 | 39 |35| 7 129 | 139 | 56 3, 0, 0, 100 
20 | 2 26 3,1 | 73 (16 1113|5 (3 (7 [40 (36 | 7 133 | 145 | 56 3, 0, 0, 200 
30 | 2 [27 3,2 | 71 |17|1114|5 | 3|7|42138| 7 138 | 151 | 55 3, 0, 0, 300 
402 129 3,4 | 73 |19|11|15|6|4|8 | 43 |39| 7 143 [157 | 55 3, 0, 0, 400 
50 2 130 БК я А Р БИ о 9 148 203 54 4, 0, 0, 500 
60 | 2 32 3,8 | 72 |23|1116|7|5|9|47142| 7 153 |210| 54 a 0, 0, 600 
70 2 33|40| 71 |25 1 [178 [5 11 {48 |447 158 2 16 53 4, 7 , 700 


Шкаль прицелов: 


Прямой наводки 1П23 


«ОФ25» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 


Дальн. 
Автоматизированного 11122 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
Аа мы ды В аа 
е Ы Ы с н,с МИН с 
ЖЕН ГИ САРА 
80|21|34|42|701|27(11|1,7|8|5|11|50145|8 | 203 | 223 | 53 | 4, | 0, | 0, 800 
оо | 2 |з6| 44 | вә |29| 1 |18| 9 | 6 | | 52 | а6 | 8 | 208 | 230 | 52 | 4, | 0, 0 900 
зо [3 |37|46| 68 |32| 1|19|9|6| 1 | 33 | 48| 8 | 213 | 237| 52 | 5, | 1, | 0, 300 
10 | з 3948 өт 3411917 11 55/49] 8 | 219 | 244 | 51 | 5, |1, | 0, | 100 
20 | 3 |40| 50 | 67 [36/1 |20/1117]1| 56 151 | 8 | 224 | 2511 51 | 5, | 1, | 0, | 200 
зо [3 |42|52| 6 [39111211118] 1 58 58 | 230 | 259| 1 | 5, 10, 300 
40 | з [43| 5,4 | 65 [4211 12211 8 | 1 | 59 | 53 | 8 | 235 |306 | 50 | 5, 1, | 9, | 400 
50 | 3 | 45 57| 64 45 11221 81 61 559 | 241 31450 | 6, 10, 500 
60 | з [46| 5.9 | 64 |48| 112311 91| 62 | 56 82 1322 [49 в, | 1, | 0, 600 
то з 48 61| өз [51111241119] 11/64/57] 9 | 252 | з30| 49 | 6, 10, | 700 
во [3 49 6,3 | 62 551125 1111 65 58 8 | 258 | 339 | 48 | 6, | 1, 0, | 800 
90 3 51| 6,6 | 61 (58) 1 | 2,5 1 2 66 | 60 | 9 303 347 48 6, 7 о, 900 
01015970 161412612127 вом Е Ч о тен 


Шкаль прицелов: 
Прямой наводки 1П23 
«ОФ25» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 


Дальн. 
Автоматизированного 1П22 
EC THE КРАТКИЕ ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
152-мм САМОХОДНОЙ ГАУБИЦЫ 2С19 | 
УСТАНОВКИ ПРИЦЕЛА ДЛЯ ГОРНЫХ УСЛОВИЙ 
Высота ОП, м 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Д Тв-15,99С Тв-139С Тв-109С Ть=6 °С Ть=3 °C Ты-0 °С Ть=-3 °С Д 
Н=750 мм Н=705 мм Н=665 мм Н=625 мм | H=590 мм рт. | H=555 мм Н=520 мм 
П П П П 

М дел тыс. | дел. | тыс | дел тыс. | дел. ты | дел ТЫС. дел тыс | дел. | тыс М 
ОЕ ЕЕЕ М Б СГ ЕЕЕ ИЕ ЕТІ 
2120/2 1/20/2120! 2 |20 | 2 |20| 2 20 2 | 20 | 2 [200 
зо зо з | 30 | з |30 | з | 30 | з | 30 | з |30| з | зо | з 30 
[ао | 4 |40 4 [ао Га | 40 | 4 [ао |а |40| 4 (40 | 4 [400 
РУТ РУСІ ПР ЕЕ РУ ПАНІ ВРУ р ЕЕЕ р 0 
60 во 17 [во | 7 [во | 7 [60 | 7 | во | 7 | 60 | 7 | 6о | 7 60 
717018 | 70 | з | 70 | з | 70 | 8 | 70 | 8 | 7018 | 70 | 8 700 
801 01 9 | 80 | 9 | 80 | 9 | 80 | 9 | 80 | 9 | 80 | 9 | 80 | 9 |800 
оо | 90 | 10 | 90 | 10 |90 | 10 90 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 900 
10 | 10,0} 11 | 100] п | 100) 11 | 100] п | 100] 11 |100| 11 |100 11 | 100 
10/10] 12 Горіо | по № uoliwliuo| 12 Го) 12 Го | 12 | 100 
20 12014 |120 14120) 13 120 13 | 1201 із | 120) 13 | 120 | 13 | 200 
зо | 13,0| 15 | 13,0 15 | 13,0] 15 | 130 | 15 | 13,0] 15 | 13,0] 15 13,0 | 14 |300 
40 | 140 | 16 |140 16 | 140) 16 | 140] 16 | 140 | 16 | 140) 16 | 140 | 16 | 400 
50 | 15,0| 17 | 150 | 17 | 15,0] 17 | 1501 17 | 150] 17 [145 17 |145 | 17 | 500 
60 | 16,0] 18 | 160 18 | 160 18 | 160 | 18 | 160] 18 | 155 | 18 | 155 | 18 | 600 
701 17,0| 20 |170| 20 | 170] 19 170 19 | 165 19 [165 | 19 | 165 | 19 | 700 
зо 180 | 21 [180 21 180| 21 [180 21 175 | 21 175| 20 | 175 | 20 | 800 
90 | 190 22 | 190 22 | 190 | 22 |185 | 22 | 185 | 22 185 22 | 18,5 | 22 900 
20 | 200 | 23 | 200 23 200 23 | 195 | 23 | 19,5 | 23 | 195 23 | 19,5 23 200 
10 | 21,0 | 25 | 210| 25 | 210 25 | 205 | 24 | 20,5 24 | 205 | 24 | 205 | 24 100 
20 | 220 26 | 220 | 26 | 220 | 26 | 215 | 26 215 26 | 215 | 25 | 215 | 25 | 200 
30 | 230 | 27 | 230 | 27 | 230 | 27 | 22,5 | 27 | 225 | 27 | 225 | 27 | 22,5 | 26 | 300 
40 | 240 29 240 29 | 240 | 28 235 | 28 23,5 | 28 | 23,5 | 28 | 230 | 28 |400 
50 | 25,0 | 30 | 24,5 | 30 | 245 | 30 | 24,5 | 30 | 245 | 29 | 245 | 29 | 24,0 | 29 | 500 


Шкаль прицелов: 
Прямой наводки 1П23 
«ОФ25» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 


Дальн. 
Автоматизированного 1П22 
«ТЫСЯЧНЫЕ» 
Высота ОП, м 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Д Тв-15,99С Тв=13°С Тв=10°С Ть=6 °С Ты-3 °C Ть=0 °C Ть=-3 °С Д 
Н=750 мм Н=705 мм Н=665 мм Н=625 мм | Н=590 мм рт. | Н=555 мм | H=520 мм 
П П П П 

м дел. | тыс. дел. тыс дел. тыс. | дел. | ты | дел. тыс. | дел. тыс | дел. тыс м 
6011260 | 32: 26.0") 31. | 2551.31: |2557) 31 (| 29.9. 221: | 25.0. 303 | 25041130. | 600 
70 | 27,0 | 33 | 27,0 | 33 | 26,5 | 32 | 26,5 | 32 | 26,5 | 32 1260 | 32 | 26,0 | 32 |700 
80 28,0 | 34 | 28,0 | 34 | 27,5 | 34 | 27,5 | 34 | 27,5 | 33 | 27,0 | 33 | 27,0 | 33 |800 
90 | 29,0 | 36 | 29,0 | 36 | 28,5 | 35 | 28,5 | 35 | 28,0 | 35 |28,0 | 34 1280 | 34 |900 
30 30,0 | 37 | 30,0 | 37 | 29,5 | 37 | 29,5 | 36 | 290 | 36 | 29,0 | 36 1290 | 36 | 300 
10 31:0: -39-))- 31,0.) 38: | 30:53 | 38.1 30.9 | 38513050: || «37. (300-237: | 2055-11 37 100 
20 32,0 | 40 | 31,5 | 40 | 31,5 | 39 | 31,5 | 39 | 31,0 | 39 | 31,0 | 39 | 30,5 | 38 | 200 
30 33,0 | 42 | 32,5 | 41 | 32,5 | 41 | 32,0 | 41 | 32,0 | 40 | 32,0 | 40 | 31,5 | 40 | 300 
40 34,0 | 43 | 33,5 | 43 | 33,5 | 42 | 33,0 | 42| | 33,0 | 42 | 32,5 | 41 | 32,5 | 41 | 400 
50 35,0 | 45 | 34,5 | 44 | 34,5 44 | 36,0 | 43 | 340 | 43 | 33,5 43 | 33,5 | 42 | 500 
60 36,0 | 46 | 35,5 46 | 35,5 | 45 | 35,0 | 45 350 44 | 34,5 | 44 | 34,5 | 44 | 600 
70 37,0 | 48 | 36,5 | 47 36,5 47 | 36,0 46 | 360 | 46 | 35,5 | 46 | 35,0 | 45 | 700 
80 38,0 | 50 37,5 | 49 | 37,5 | 48 | 37,0 | 48 365 | 47 | 36,5 47 |36,0 | 47 | 800 
90 39,0 | 51 38,5 | 51 | 38,5 | 50 | 38,0 | 49 | 37,5 49 | 37,5 | 48 | 37,0 48 | 900 
40 40,0 | 53 | 39,5 52 | 39,0 | 52 | 39,0 | 51 | 38,5 | 50 | 38,0 | 50 | 38,0 | 49 400 


Шкаль прицелов: 


Прямой наводки 1П23 


«ОФ25» и «ТЫСЯЧНЫЕ». 


Дальн. 
Автоматизированного 1022 


«ТЫСЯЧНЫЕ» 
ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЙ ТРАЕКТОРИЙ НАД ГОРИЗОНТОМ 


ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЕ СНАРЯДЫ O®25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) 


ОСИ КАНАЛА СТВОЛА 152-мм ГАУБИЦЫ 2465, м 


Д, 20 40 | 60 80 10 12 14 16 18 20 | 22 | 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Д, 
м о о о 0 0000 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 м 
20010 |-1, 200 
400 | 0, 0 -1, 400 
6001 0, | 0, | 0 1-1, 600 
800 I, І, Г, 0 -2, 800 
100 і 2, 2, 1; 0 -3, 100 
200 |2, |3, [4, 13, 12, [0 | з, 200 
400 2, 4, 5, 5, 5, 3, 0 -4, 400 
600 3, 5, 7, 7, 7, 3, 0 -4, 600 
800 3, 6, , І І 9, 7, 4, 0 -5, 800 
200 4, 8, п 12 13 7 п 8, 4, 0 -6, 200 
200 5, 9, 12 114 16 16 15 | 13 9, 5; 0 -6, 200 
400 5, 10 14 | 17 | 18) 19 | 19 | 17 15 п 6, 0 -7, 400 
600 3 І: |161 19121 | :23:| 25. 22:20 | 17 ІЗ 5 0 -8, 600 
800 6, ІЗ LE 1 21. 1 24) 26 2 32 | 25 | 221219 14 75 0 -9, 800 
300 7, 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 | 21 15 8, 0 -9, 300 
200 8, 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 32 | 29 | 24 17 9, 0 -1 200 
400 8, 16 | 23 | 29 | 34 | 37 | 40 | 42 | 42 | 41 | 39 | 36 | 32 126 19 10 0 -1 400 
600 | 9, | 18 | 25 | 31 137 41 145 | 47 148 48 47 144 140 |35 28 20 11 | 0 | -1 600 
800 ) 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 49 | 52 | 54 | 54 | 54 | 52 | 49 144 | 38 | 31 122 | 12 0 -1 | 800 
400 11 | 20 | 29 | 37 | 43 | 49 | 54 | 58 | 60 | 61 | 61 | 60 | 58 | 54 | 49 | 42 | 34 | 24 | 13 | 0 400 


